TABLE IV 
PHILIP MORRIS 


Nicotine, CO, 

Tar, mg/cigt._ mg/cigt. mg/cigt. 


Brand 

PM Target 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

Alpine 85 

16.0 

17.3 

16.0 

1.06 

1.10 

15,5 

14.0 

Benson & Hedges 70 (Box) 

1.0 

0.9 

1.6 

0.10 

0.13 

2.0 

1.4 

Benson & Hedges 85 (Box) 

14.5 

15.5 

14,9 

1.13 

1.26 

12.5 

11.0 

Benson & Hedges 100 (Box) 

16.0 

17.2 

16.3 

1.09 

1.12 

16.6 

15.4 

Benson & Hedges Men. 100 (Box) 

16.0 

17.0 

16.3 

1.08 

1.13 

1.62 

15.9 

Benson & Hedges 100 

16.0 

17.7 

16.2 

1.15 

1.13 

17.3 

14.9 

Benson & Hedges Men. 100 

16.0 

17.2 

15.7 

1.13 

1.05 

17.1 

15.2 

B & H DeLuxe Lights 100 (Box) 

10.5 

10.5 

N.A. 

0.76 

N.A. 

12.0 

N.A. 

B & H DeLuxe Lights Men. 100 (Box) 

10.5 

10.6 

N.A. 

0.77 

N.A. 

11.5 

N.A. 

B & H DeLuxe Ultra Lights 100 (Box) 

6.0 

5.4 

5.9 

0.44 

0.43 

6.4 

5.9 

B & H DeLuxe Ultra Lights Men. 100 

(Box) 6.0 

5.6 

6.1 

0.44 

0.46 

6.5 

5.9 

Benson & Hedges Lights 100 

10.5 

11.0 

10.8 

0.78 

0.77 

12.9 

11.9 

Benson & Hedges Lights Men. 100 

10.5 

10.8 

11.0 

0.76 

0.76 

12.3 

11.3 

B & H Multifilter 85 

11.5 

11.6 

11.4 

0.81 

0.82 

11.3 

9.7 

B & H Multifilter Men. 85 

11.5 

12.5 

12.3 

0.83 

0.88 

11.2 

10.8 

Cambridge 85 (Box) 

0.0 

<0.5 

0.0 

<0.02 

0.00 

0.1 

<0.4 

Cambridge 85 

1.0 

1.1 

1.9 

0.15 

0.17 

1.8 

1.2 

Cambridge 100 

5.0 

4.8 

5.5 

0.44 

0.47 

7.2 

5.9 

Concord (open) 

5.0 

6.0 

N.A. 

0.46 

N.A. 

4.9 

N.A. 

Concord (closed) 

14-15 

14.7 

N.A. 

0.87 

N.A. 

14.0 

N.A. 

Dunhill DeLuxe Lights 85 (Box) 

12.0 

12.2 

N.A. 

0.87 

N.A. 

11.6 

N.A. 

Dunhlll DeLuxe Lights 100 (Box) 

12.0 

11.8 

N.A. 

0.89 

N.A. 

11.3 

N.A. 

English Ovals 70 (Box) 

22.0 

20.2 

18.1 

1.40 

1.46 

12.9 

10.2 

English Ovals 85 (Box) 

26.0 

23.9 

21.8 

1.71 

1.77 

15.6 

13.0 

Galaxy 85 

14.0 

14.5 

14.0 

0.98 

1.00 

15.3 

14,4 

Marlboro 80 (Box) 

16.0 

17.0 

15,7 

1.04 

1.01 

15.4 

14.4 

Marlboro 85 

16.0 

17.1 

15.9 

1.05 

1.08 

15.5 

13.6 

Marlboro 85 25's 

16.0 

17.1 

16.0 

1.08 

1.05 

15.4 

14.4 

Marlboro Menthol 85 

16.0 

16.9 

15.9 

1.05 

1.08 

14,8 

13.6 

Marlboro 100 (Box) 

16.0 

17.2 

16.2 

1.12 

1.12 

16.6 

16.2 

Marlboro 100 

16.0 

17.5 

15.9 

1.11 

1.10 

16.3 

15.8 

Marlboro Lights 85 (Box) 

11.0 

11.0 

10.7 

0.75 

0.75 

11.8 

11.1 

Marlboro Lights 85 

11.0 

11.2 

10.8 

0.77 

0.76 

12.0 

11.4 

Marlboro Lights 85 25's 

11.0 

11.5 

11.0 

0.79 

0.82 

12.1 

11,6 

Marlboro Lights 100 

11.0 

10.9 

11.2 

0.77 

0.81 

12.6 

11.8 

Merit 85 (Box) 

8.0 

8.3 

8.1 

0.58 

0.59 

10.3 

9.3 

Merit 85 

8.0 

8.3 

8.1 

0.59 

0.58 

10.3 

9.1 

Merit Men. 85 

8.0 

8.1 

8.1 

0.58 

0.61 

10.2 

9.6 

Merit 100 

10.0 

10.1 

9.5 

0.71 

0.72 

12.3 

12.0 

Merit Menthol 100 

10.0 

10.0 

9.9 

0.71 

0.71 

11.8 

11.3 

Merit Ultra Lights 85 

4.0 

5.3 

6.1 

0.43 

0.44 

6.9 

6.6 

Merit Ultra Lights Men. 85 

4.0 

4.4 

5.2 

0.38 

0.42 

5.5 

4.1 

Merit Ultra Lights 100 

5.0 

5.8 

6.4 

0.48 

0.49 

7.9 

6.7 

Merit Ultra Lights Men. 100 

5.0 

5.1 

6.3 

0.42 

0.47 

6,7 

6.3 

Parliament Lights 80 (Box) 

9,0 

8.6 

9.2 

0.61 

0.67 

9.4 

10.5 

Parliament Lights 85 

9.0 

9.8 

9.2 

0.70 

0.68 

10.8 

10.0 

Parliament Lights 100 

11.5 

11.8 

11.0 

0.85 

0.82 

12.8 

12.5 

Philip Morris 70 

21.0 

23.6 

21.8 

1.35 

1.40 

14.4 

13.1 

Philip Morris Commander 85 

25.0 

28.6 

25.6 

1.64 

1,60 

17.3 

14.9 


PM3000762339 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qgbl0001 



TABLE IV (continued) 
PHILIP MORRIS 


Nicotine, CO, 



Tar, mg/clEt. 

mg/clEt. 

mE/clEt. 

Brand 

PM Tareet TITL PM 

TITL PM 

TITL PM 


P.M. International 100 (Box) 

17.0 

18.0 

16.4 

1,14 

1.12 

16.2 

15.1 

P.M. International Men. 100 (Box) 

17.0 

16.5 

16.7 

1.01 

1.14 

16.1 

15.1 

Players 70 (Box) 

24.0 

23.7 

20.3 

1.50 

1.44 

14.7 

11.4 

Players 85 (Box) 

12.0 

11.6 

11.4 

0.80 

0.81 

11.7 

10.8 

Players Menthol 85 (Box) 

12.0 

12.0 

11.1 

0.79 

0.77 

11.8 

11.1 

Players 100 (Box) 

14.0 

14.8 

14.0 

0.96 

0.98 

14.2 

13.8 

Players Menthol 100 (Box) 

14.0 

14.5 

13.5 

0.92 

0.94 

14.0 

13.6 

Players Lights 85 25's 

12.5 

10.2 

10.3 

0.70 

0.70 

11.4 

10.6 

Players Lights Menthol 85 25's 

12.5 

10.1 

10.2 

0.69 

0.70 

11.4 

10.4 

Players Lights 100 25's 

12.5 

12.0 

11.3 

0.82 

0.76 

13.7 

13.1 

Players Lights Menthol 100 25's 

12.5 

12.1 

12.0 

0.82 

0.74 

13.4 

12.6 

Saratoga 120 (Box) 

14.5 

15.5 

14.6 

1.05 

1.04 

14.8 

13.6 

Saratoga Menthol 120 (Box) 

14.5 

15.3 

14.2 

1.04 

1.05 

14.8 

12.5 

Virginia Slims 100 

14.5 

15.2 

13.9 

0.99 

0.98 

13.9 

12.7 

Virginia Slims Menthol 100 

14.5 

15.2 

13.7 

0.99 

0.96 

13.7 

13.8 

Virginia Slims Lights 100 (Box) 

9.0 

9.1 

9.2 

0.66 

0.69 

9.6 

9.1 

Virginia Slims Lights Men. 100 (Box) 

9.0 

8.9 

9.0 

0.63 

0.66 

9.8 

8.5 

Virginia Slims Lights 120 (Box) 

14.5 

14.7 

13.9 

1.01 

1.02 

15.0 

14.0 

Virginia Slims Lights Men. 120 (Box) 

14.5 

14.4 

14.4 

0.99 

1.01 

14.6 

13.6 


N.A. — Not Available 


PM3000762340 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qgbl0001 



